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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 

25 Νοεμβρίου 2010 


ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.1 

» Εθνικής Αμυνας.2 

» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων.3 

» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.4 

Περιφέρειες.5 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.6 

Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς.7 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΗΣ ΔΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

0) 

Με την αριθμ. 55040/22.9.2010 κοινή απόφαση των Υφυ¬ 
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδο¬ 
μών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινω¬ 
νικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες 
Ολυμπιακές/Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία- 
Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αερόπλοια ΑΕ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α726-11-2008) και την αριθμ. οικ. 
47094/393/27-8-2009 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπι¬ 
κού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ.Β73-9-2009) και ύστερα από 
την αριθμ. 2/17-2-2010 Γνωμοδότηση της Α' Επιτροπής 
που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/20-1-2010 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δι¬ 
κτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, 
μεταφέρονται οι κατωτέρω πρώην υπάλληλοι των Ολυ¬ 
μπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής Αεροπορίας - 


Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε., με σχέ¬ 
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην 
Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας, σε υπηρεσίες αυτής στο 
Νομό Εύβοιας, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθ¬ 
μίδας, ως ακολούθως: 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΙΚΑΣ 
του Παναγιώτη 

ΤΕ 

Μηχανικών 

(Μηχανολόγων) 

2 

Ευστράτιος ΝΤΟΥΡΜΑΣ 
του Αποστόλου 

ΤΕ 

Μηχανικών 

(Μηχανολόγων) 

3 

Αντωνία ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ 
του Πέτρου 

ΤΕ 

Μηχανικών 


Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την 
κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφε- 
ρομένων. 

Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του Ν. 3717/2008. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Νομού Φθιώτιδας: 8260/2010/ 
26.10.2010). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 
-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΘΝΙΚΗ Σ ΑΜΥΝΑΣ 

( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Με την αριθμ. Φ. 471.32/ΑΔ.567983/Σ.3289/02-11-2010/ 
ΓΕΑ/Β5/2 πράξη του Δ/ντή Β' ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙ¬ 
ΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 63,148 και 156 του Ν. 3528/2007, 
και με την Φ. 010/ΑΔ.830035/Σ.3/10-1-07 (ΦΕΚ 59/τ.Β7 
24-1-07) απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά τη μετα¬ 
βίβαση αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά 
όργανα, διαπιστώνεται: 
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Ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος 
του Κλάδου ΤΕ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α' και Μισθολο- 
γικό Κλιμάκιο 1° (ΤΕ), αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ΚΟΦΙΝΑΣ ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ: 2863) γίνεται αυτοδικαί¬ 
ως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική του σχέση έχει λυθεί 
από 22-10-2010, ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη 
αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. 

Στον Υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη¬ 
ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του 
Ν. 3528/07. 

Ο Διευθυντής Β' Κλάδου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΟΝΑΣ 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ ΚΕΥΜΑΤΩΝ 

(3) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Με την 4726/08-10-10 απόφαση του Προϊσταμένου του 
Γραφείου Ε.Ε. της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 
και 148 του Ν. 3528 (ΦΕΚ 26/τΑ79-2-2007) «Υπαλληλικός 
Κώδικας», γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία 
της εκπαιδευτικού ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΚΟΚΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑΣ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κλάδου ΠΕ1402 (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ) με ΜΚ 07 
και Α.Μ. 161327, από 08-10-2010, ημερομηνία κατά την 
οποία συμπληρώνεται άπρακτο το δίμηνο από την 
ημερομηνία υποβολής της 1ης αίτησης, δηλαδή από 
09-08-2010. 

Με την 5205/09-11-2010 απόφαση του Προϊσταμένου 
του Γ ραφείου Ε.Ε. της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολι¬ 
κής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
147 και 148 του Ν. 3528 (ΦΕΚ 26/τΑ79-2-2007) «Υπαλ¬ 
ληλικός Κώδικας», γίνεται δεκτή η παραίτηση από την 
υπηρεσία της ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΑΝΝΟΥΛΑΣ του ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 
και της ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ, εκπ/κού κλάδου ΤΕ0101 (ΣΧΕ¬ 
ΔΙΑΣΤΩΝ) με βαθμό Α, ΜΚ02, ΑΜ 172741, από 08-10-2010, 
ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται άπρακτο το 
δίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της 1ης αίτησης, 
δηλαδή από 09-08-2010. 

Με την 5223/10-11-2010 απόφαση του Προϊσταμένου 
του Γραφείου Ε.Ε. της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανα¬ 
τολικής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528 (ΦΕΚ 26/τΑ'/9-2-2007) 
«Υπαλληλικός Κώδικας», γίνεται δεκτή η παραίτηση από 
την υπηρεσία του ΣΙΛΒΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΜΙΧΑ¬ 
ΗΛ και της ΑΓΑΠΗΣ, εκπ/κού κλάδου ΤΕ0102 (ΜΗΧΑΝΟ¬ 
ΛΟΓΩΝ) με βαθμό Α, ΜΚ03, ΑΜ 902120, από 08-10-2010, 
ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται άπρακτο το 
δίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της 1ης αίτησης, 
δηλαδή από 09-08-2010. 

Με την υπ. αριθ. 5251/11-11-10 πράξη του Προϊσταμένου 
του Γραφείου Ε.Ε της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. 
Θεσ/νίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 148 του (Ν. 3528/07) λύεται η υπαλληλική σχέση 
από την Υπηρεσία του ΔΕΒΡΕΛΗ ΠΑΥΛΟΥ του ΚΩ/ΝΟΥ 
εκπ/κού κλάδου: ΠΕ0401 του 80Υ ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης με 
βαθμό Α', Μ.Κ-1 και Α.Μ.122989 από (09-10-10), ημερομη¬ 


νία παρέλευσης δύο (2) μηνών (απράκτου διμήνου) από 
την ημερομηνία (10-08-10) υποβολής της 1ης αίτησης 
παραίτησής του. 

Με την 5159/03-11-2010 απόφαση του Προϊσταμένου 
του Γραφείου Ε.Ε. της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανα¬ 
τολικής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528 (ΦΕΚ 26/τΑ'/9-2-2007) 
«Υπαλληλικός Κώδικας», γίνεται δεκτή η παραίτηση από 
την υπηρεσία υπηρεσία της ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑΣ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, εκπ/κού κλάδου ΠΕ09 
(ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ) με βαθμό Α, ΜΚ03, ΑΜ 903841, από 
08-10-2010, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται 
άπρακτο το δίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της 
1ης αίτησης, δηλαδή από 09-08-2010. 

Ο Προϊστάμενος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 


Με την υπ’ αριθμ. 3758/30-07-10 απόφαση του Προ¬ 
ϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 147,148 παρ. 5 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα 
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007/τ.Α') «Κύρωση του 
Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπη¬ 
ρεσία της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ - ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ Αση¬ 
μίνας του Μιχαήλ και της Κυριακούλας, Καθηγήτριας 
κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγων με βαθμό Α', Μισθολογικό 
κλιμάκιο Μ.Κ. 02 και Αριθμό Μητρώου 901276, του 3ου 
Γ ενικού Λυκείου Κερατσινίου, από 30-07-2010 ημερομηνία 
που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση της παραιτήσεώς της. 

Ο Προϊστάμενος 
ΟΜΗΡΟΣ ΠΑΠΑΣΣΑΒΑΣ 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΑΛΛ ΗΛΕΓΓΥΗΣ 

(4) 

Με την αριθμ. Υ1 Οα/Γ.Π./103578/12-11-2010 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 5 
του ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 
και του Π.Δ/γματος 89/2010, διορίζεται η γιατρός ΜΑΡΙΑ 
ΔΑΡΕΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε θέση ειδικευμένης ιατρού 
ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ με εισαγωγικό βαθμό ΕΠΙ¬ 
ΜΕΛΗΤΗ Β', στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», θέση επί θητεία του 
κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινών. Αλ¬ 
ληλεγγύης: 10710/11-11-2010). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 
-♦- 

Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Σ 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με την υπ. αρ. 1715/2010 απόφαση του Προέδρου του 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που εκδόθηκε 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του 
Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 26-4-2010 (ημερ/νία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλ¬ 
ληλική σχέση της υπαλλήλου ΒΕΡΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του 
Σάββα κλάδου ΤΕ Νηπιοβρεφοκομίας με βαθμό Α', προ- 
κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42280/23947/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 1975/2010 απόφαση του Προέδρου του 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του 
Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 3-5-2010 (ημερ/νια 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλ¬ 
ληλική σχέση της υπαλλήλου ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΝΑ¬ 
ΣΤΑΣΙΑΣ του Πανάγου κλάδου ΔΕ Συνοδών με βαθμό Α', 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42291/23951/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 4048/2010 απόφαση του Προέδρου του 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του 
Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 7-10-2010 (ημερ/νια 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλ¬ 
ληλική σχέση της υπαλλήλου ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
του Γεωργίου κλάδου ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδο¬ 
κόμων με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 41653/23551/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 49/2010 απόφαση του Προέδρου του 
νπδδ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δήμου Αγίας Βαρ¬ 
βάρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 
30-9-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτησης πα¬ 
ραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΤΖΕΡΕΜΕ 
ΕΙΡΗΝΗΣ του Μιχαήλ κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότη¬ 
τας με βαθμό Γ', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 741442/23436/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 370/2010 απόφαση του Δημάρχου Αγίων 
Αναργύρων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 15-10-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αί¬ 
τησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλή¬ 
λου ΡΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αθανασίου κλάδου ΥΕ 16 
Προσωπικό Καθαριότητας με βαθμό Γ', προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 41135/23302/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 67365/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αμαρουσίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 αρθ. 159 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτο¬ 
δίκαια από 16-9-2010 η υπαλληλική σχέση του ΠΑΠΟΥΛΙΑ 
ΙΩΑΝΝΗ του Ευθυμίου κλάδου ΤΕ προσωρινού κλάδου 
Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ) με βαθμό Α', 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 37362/21363/8-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 208788/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 
3-9-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΔΕ- 
ΜΕΡΤΖΗ ΜΙΚΟΛΑΟΥ του Σταύρου κλάδου ΔΕ 35 Δεν¬ 
δροκηπουρών με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιο- 
δοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42915/24221/9-11-2010). 


Με την υπ. αρ. 206255/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 30-7-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτη¬ 
σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου 
ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Αθανασίου κλάδου ΔΕ 30 Τε¬ 
χνιτών Γ ενικά με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιο- 
δοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42275/23944/9-11-2010 

Με την υπ. αρ. 206580/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 9-8-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτη¬ 
σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου 
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου κλάδου ΥΕ 2 
Επιστατών Καθαριότητας με βαθμό Γ', προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42160/23884/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 206195/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 30-7-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτη¬ 
σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου 
ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΜΥΡΩΝΑ του Κωνσταντίνου κλάδου ΤΕ 15 
Εργοδηγών με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδο- 
τηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42196/23913/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 1716/2010 απόφαση του Προέδρου του 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του 
Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 26-4-2010 (ημερ/νια 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλ¬ 
ληλική σχέση της υπαλλήλου ΤΣΙΟΥΛΠΑ ΘΕΩΝΗΣ του 
Νικολάου κλάδου ΤΕ Νηπιοβρεφοκομίας με βαθμό Α', 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42278/23946/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 2081/2010 απόφαση του Προέδρου του 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του 
Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 18-5-2010 (ημερ/νια 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλ¬ 
ληλική σχέση της υπαλλήλου ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕ¬ 
ΝΗΣ του Γεωργίου κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 
με βαθμό Β', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42283/23948/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 1763/2010 απόφαση του Προέδρου του 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του 
Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 28-4-2010 (ημερ/νια 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλλη¬ 
λική σχέση της υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
του Κωνσταντίνου κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών με βαθμό Α', 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42293/23952/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 2280/2010 απόφαση του Προέδρου του 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του 
Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 2-6-2010 (ημερ/νια υπο¬ 
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική 
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σχέση της υπαλλήλου ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
του Βασιλείου κλάδου ΤΕ Νηπιοβρεφοκομίας με βαθμό Α', 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42288/23950/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 208055/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 31-8-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτη¬ 
σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου κλάδου ΔΕ 
30 Τεχνιτών Γενικά με βαθμό Α', προκειμένου να συ- 
νταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 43022/24281/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 206576/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδί¬ 
καια από 3-8-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλ¬ 
λήλου ΦΥΛΛΑΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του Γρηγορίου κλάδου 
ΔΕ 7 Βοηθών Νοσοκόμων με βαθμό Β', προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42273/23943/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 206208/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 19-8-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτη¬ 
σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου 
ΣΓΑΡΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Στυλιανού κλάδου ΔΕ 29 Οδη¬ 
γών με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42193/23911/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 206291/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 
4-8-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτησης πα¬ 
ραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΜΑΥΡΟ¬ 
ΦΟΡΟΥ - ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΦΙΦΙΚΑΣ του Χαρίδημου κλάδου 
ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Β', προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42270/23941/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 206587/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 30-7-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτη¬ 
σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου 
ΜΑΚΡΥΣΙΓΓΟΥΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Θεοδώρου κλάδου 
ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β', προκει¬ 
μένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42272/23942/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 206553/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 13-8-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτη¬ 
σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του Αθανασίου κλάδου ΥΕ 16 
Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Γ', προκειμένου 
να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42119/23850/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 207679/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 


του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 6-9-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτη¬ 
σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Σπυρίδωνα κλάδου ΥΕ 16 
Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β', προκειμένου 
να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 43070/24310/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 206248/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 
30-7-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΡΟΔΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη κλάδου ΥΕ 16 Προσωπικού Κα¬ 
θαριότητας με βαθμό Β', προκειμένου να συνταξιοδο- 
τηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42151/23876/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 207686/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 7-9-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτη¬ 
σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Λουκά κλάδου ΔΕ 29 Οδη¬ 
γών με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 43073/24311/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 208023/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 25-8-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτη¬ 
σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Γεωργίου κλάδου ΔΕ 1 Διοικητι¬ 
κού με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 43046/24292/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 208046/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 
30-8-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτησης πα¬ 
ραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΜΠΑΚΑ 
ΙΩΑΝΝΗ του Βησσαρίωνα κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών Γ ενικά 
με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής/42951/24244/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 208449/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 
20-9-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτησης πα¬ 
ραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΧΑΡΑΛΑ- 
ΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙΟΥ του Ευαγγέλου κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών 
Γ ενικά με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42948/24243/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 207691/2010 απόφαση του Δημάρχου Αθη¬ 
ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 
152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 6-9-2010 
(ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) 
η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΖΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του 
Βασιλείου κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Τεχνικών Υπηρεσιών με 
βαθμό Β', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 43060/24304/9-11-2010). 

Με την υπ. αρ. 207698/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδί- 
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καια από 31-8-2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αί¬ 
τησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου 
ΦΕΡΦΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Δημητρίου κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών 
Γενικά με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 43018/24280/9-11-2010). 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ 
-♦- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με την αριθ. 341/4-11-2010, απόφαση του Δημάρχου 
Αγρίνιου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 42 και 152, του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή¬ 
λων», γίνεται η ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, του ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Υπαλλήλου του του 
Δήμου Αιτωλικού, Κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ - Δημο¬ 
τικής Αστυνομίας, από 25-10-2010, λόγω Αποδοχής του 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ αυτού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, με την 
αριθ. 1876/2010 απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρού¬ 
πολης (Φ.Ε.Κ. 980/1714-10-2010). 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Ελλάδας: 137295/21911/ 
10 - 11 - 2010 ). 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 
ΖΩΗ ΒΛΑΧΟΥ 

- ♦ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Με την αριθμ. 159/2010 απόφαση του Δημάρχου Καλα¬ 
μπάκας Νομού Τρικάλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 151,152 και 160 του Ν. 3584/2007, 
γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η δεύτερη αίτηση παραίτησης 
της Μπερτέ Σταματούλας του Κωνσταντίνου από 1-11-2010 
υπαλλήλου του Δήμου Καλαμπάκας του κλάδου ΔΕ 1 
Διοικητικού με βαθμό Α'. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 11857/176001/2010). 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

- ♦ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Με την 464/2010 απόφαση του Δημάρχου Θηβαίων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 
του Ν. 3584/07, γίνεται αποδεκτή η από 10-9-2010 αίτηση 
παραίτησης του Βλαχογιάννη Θεόδωρου του Χρήστου, 
από την θέση του μετακλητού Γ ενικού Γ ραμμματέα του 
Δήμου Θηβαίων. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Στερεός Ελλάδος 7051/2010). 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

- ♦ - 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΣ ΑΥΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 

Με την αριθμ. ΔΔΥ 4880/11-11-2010 απόφαση του Νο¬ 
μάρχη Άρτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 147,148 και 156 του Ν. 3528/07 .διαπιστώνεται 
η από 10-11-2010 λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλ¬ 


λήλου της Ν.Α. Αρτας Νικολού Αθανάσιου του Γεωργίου 
του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού με βαθμό Α', μετά την από 
10-11-2010 υποβολή δεύτερης αίτησης παραίτησης. 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής κ.α.α. 

Η Προϊσταμένη 
Γ. ΜΠΟΥΖΑΝΗ 

-♦- 

ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

(7) 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 1088/2010 απόφαση του Σεβασμιό- 
τατου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως 
ΒΑΡΝΑΒΑ εκδοθείσης σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 Περί του Καταστα¬ 
τικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, του Ν. 3528/2007, 
των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την υπ’ αριθμ. 
2/73045/0022/2-1-2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
17/τ.Β'/13-1-2004) και την υπ’ αριθμ. 8/2010 πράξη του 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: 

ο Διάκονος Νεκτάριος (κατά κόσμον Αντώνιος) Κικιρί- 
κης του Νικολάου, ως Διάκονος του Ιερού Ναού Αγίων 
Πάντων και κατατάσσεται στην ΔΕ (18-1) Μισθολογική 
Κατηγορία με το 18 Μισθολογικό Κλιμάκιο. 

Ο Μητροπολίτης 

ΐ Ο Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

-♦- 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Με την Ρ14/201/11/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου 
του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της 
Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α., διαπιστώνε¬ 
ται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος 
του μόνιμου γιατρού ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΣΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ απο 04/11/2010 ημερομηνία υπο¬ 
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του σύμφωνα 
με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07. 

Ο Προϊστάμενος κ.α.α 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΜΠΙΡΗ 
-♦- 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.) (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/32913/1-11-2010 απόφαση του 
Προέδρου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμέ¬ 
νων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ), διαπιστώνεται η αυτοδί¬ 
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, της υπαλλήλου του 
Ο.Π.Α.Δ. - Υ.Π.Α.Δ. Ν. Αργολίδας - Τομέας ΥΔΚΥ, Ρέππα - 
Κουτρουφίνη Σταματίνα του Χρήστου, της κατηγορίας ΔΕ 
του κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις των αρ. 148 και 156 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Β/9-2-07), 
λόγω παραίτησής της για συνταξιοδότηση (ημερομηνία 
υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης 1-11-2010). 

Με την υπ’ αριθμ. Δ1 α/31383/1-10-2010 απόφαση του 
Προέδρου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμέ¬ 
νων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ), διαπιστώνεται η αυτό- 
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δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, του υπαλλή¬ 
λου του Ο.Π.Α,Δ. - Υ.Π.Α.Δ. Ν. Χανιών - Τομέας ΥΔΚΥ, 
Μαργιολάκη Νικόλαο του Κυριάκου, της κατηγορίας 
ΔΕ του κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των αρ. 148 και 156 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 
26/Β/9-2-07), λόγω παραίτησής της για συνταξιοδότηση 
(ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης 
29-10-2010). 

Ο Πρόεδρος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Με την υπ’ αριθμ. 562/4-11-2010 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ¬ 
θρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. όπως 
κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ¬ 
ληλική σχέση της Μελιτζανά Ευμορφίας του Προδρόμου, 
μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και 
Κλάδου ΤΕ Μαιών-ευτών με βαθμό Α'και 3° Μ.Κ, λόγω 
συνταξιοδότησης από 1-11-2010, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησή της. 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ©ΗΒΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 104η/5.10.2010 απόφαση του Διοικητή 
του Γ ενικού Νοσοκομείου θηβών που εκδόθηκε σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις των άρθρων 14-17 του Ν. 3528/07 και 
με τις αριθμ. 2650/17-09-2010 και 2963/5-10-2010 αιτήσεις 
παραιτήσεως της ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑ¬ 
ΝΤΙΝΟΥ υπαλλήλου της Κατηγορίας - Κλάδου ΤΕ ΝΟ¬ 
ΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του Γ.Ν. ©ΗΒΩΝ, με βαθμό Α' και 7° Μ.Κ. 
γίνεται δεκτή η παραίτηση της ανωτέρω από 5-10-2010 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 
του Ν. 3528/2007 (Κωδ. Δημοσ. Υπαλ.), προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθεί. 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Με την αριθμ. 785/10.11.2010 πράξη του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΖΟΥ, 
που εκδόθηκε βάσει του Ν. 3528/07 (άρθρο 148, παρ. 5), 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της τέως υπαλ¬ 
λήλου μας ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΦΑΝΗΣ του Κωνσταντίνου, κλά¬ 
δου ΔΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α' και 5° Μ.Κ, από τη 
θέση που κατείχε, από 09.11.2010 (ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λόγω συνταξιοδό- 
τησής της. 

Με την αριθ. 769/04-11-2010 πράξη Διοικητή του Γε¬ 
νικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, λύεται η υπαλληλική 
σχέση της ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑ - ΡΟΔΙΤΗ του Αθα¬ 
νασίου κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, με το Κέντρου 
Υγείας Μεσσήνης του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, 


από 25/10/2010, λόγω παραίτησης σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148. 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ 
-♦- 

«ΔΙΟΚΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

Με την αρίθμ. 2018/02-09-2010 απόφαση του Διοικη¬ 
τή του Γ ενικού Νοσοκομείου Κέντρο Υγείας Καρύστου, 
που ελήφθη ύστερα από την δημοσίευση των πινάκων 
διοριστέων κατά φορέα και κλάδο στο Φ.Ε.Κ. 694/Γ/ 
06-08-2010 και την αριθμ. 1427/27-07-2010 απόφαση 
του 1ου τμήματος ΔΙΑΚΟΠΩΝ Α.Σ.Ε.Π., διορίζεται με τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 (Φ.Ε.Κ. 28/Α/ 
03-03-1994) και των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007 
(Φ.Ε.Κ. 26/Α/09-02-2007), ως δόκιμος υπάλληλος σε κενή 
οργανική θέση του Γ ενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Καρύστου, 
κατά κατηγορία, κλάδο και βαθμό ως εξής: 

ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Κατηγορία Τ.Ε. 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, Βαθμού Δ'. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.Κ.Κ.Α· 10217/01-11-2010). 

Ο Διοικητής 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Με την αριθμ. 130/1-11-2010 πράξη του Διοικητή του Γ ε¬ 
νικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και βάση του Ν. 3528/ 
2007 άρθρο 35 παράγραφος 3, διαπιστώνεται η αυτο¬ 
δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Νοσηλευτή 
του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Νοση¬ 
λευτών - τριών με Α' Βαθμό, ΤΣΙΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του Χριστόδουλου από 1-11-2010, ημερομηνία υποβολής 
παραίτησης του από την υπηρεσία λόγω διορισμού του 
στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου 
Κεφαλληνίας. 

Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ 

-♦- 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Με την αριθμ. 156/1-11-2010 απόφαση του Διοικητή του 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου που εκδόθη¬ 
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07, άρθρο 148, 
παρ. 5, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλι¬ 
κής σχέσης με την υπηρεσία, της μόνιμης υπαλλήλου Κα- 
κάρα Ιωάννας του Γεωργίου, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου 
Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α' και κατεχόμενο το 
6° Μ.Κ, από 1-11-2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης, για λόγους συνταξιοδότησης. 

Με την αριθμ. 155/1-11-2010 απόφαση του Διοικητή 
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07, 
άρθρο 148, παρ. 5, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία, της μόνιμης 
υπαλλήλου Βαϊνά Ελένης του Αθανασίου, κατηγορίας 
ΔΕ του κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων, με βαθμό Α' και 
κατεχόμενο το 3° Μ.Κ, από 1-11-2010 ημερομηνία υπο¬ 
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, για λόγους 
συνταξιοδότησης. 

Ο Διοικητής 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 5/2010 πράξη του Προέδρου της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του 
Ν. 3528/2007 και του Π.Δ, 169/2007, και κατόπιν της 
από 27-08-2010 αίτησης παραίτησης του ΚΟΝΤΟ- 


ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, τακτικού υπαλλήλου 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με βαθμό Α' 
του κλάδου Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων, γίνεται δεκτή η από 
27-08-2010, δεύτερη αίτηση παραίτησης. 

Ο Πρόεδρος 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


I ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63 

210 4135228 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2413 506449 

ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β 

2613 613428 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

2251 352100 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοηι/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - ίαχ: 210 4071011 - ίπίβιτίθί: Γιίΐ ρ://νννννν. βί . 9 γ 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 




Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα 
ταχυδρομικά έξοδα.. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η 
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα¬ 
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα 
επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί¬ 
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι¬ 
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται 
πριν την έκπτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.θΐ.ρή 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ριΐίρι/Ζνννννν.θΐ.αΓ - ί-ίτΐίίΙ: νν6ίπη35ΐ6Γ.8ί@6{.<ιι· 











